PROJECT  10073  RECORD  CARD 


1.  DATE  • 

15  Dec  55 


3.  OATE'TIME  CROUP 
Loco!  — - 


GMT 


3.  PHOTOS 

a Y«* 

aCNe 


7.  LENGTH  OP.OSSERVATtON 

2^  min 


10,  BRIEF  SUMMARY  OF  SrCHTINC 

Elliptical,  very  large  obj,  5 steady  green 
ll^tax  and  5 steady  vhlte  ll^^ts  on  rear. 
Large  motor  Bound.  Slov  moving. 


3.  LOCATION 

Atlanta,  Ga 

4.  TYPE  OF  OBSERVATION 

4 

C3t  Groun  d*  Vl  iu  o1 

□ Croun<l>RtK!af 

a AifVibiDi 

O A)p-lnt#rc*^1  Rodof 

t.  SOURCE 

civilian 

t.  NUMBER  OP  OBJECTS 

9.  COURSE 

1 

unk 

13.  CONCLUSIONS 

O Wot  Bolloori 
D Probobly  Botloon 
D Poitibly  Bonopa 

O Woi  Afhcrpft 
tjP  probably  Aircroff 
n Potsibly  Alrcroft 

□ Wot  Astronomicot 

□ Probably  Attronomicol 
O PoBilbly  Attronomlcol 

O Otbor : 

□ Insufficiont  Dcrto  for  Evfiltiatlon 
D Unknown 


11.  COMMEHT$ 

Much  a/c  In  the  area  at  time  of  elghting 


ATIC  PORU  339  (REV  26  OKI*  S3) 
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RF222 

WPC2,  YDA223  VYA342  VDD20STTTTKBA054 
RRJ^JEDWP  R JED  EM  RJEPHQ  RJEPNB 
DE  RJE^KB  67  

R 1620562— — “ 


F>]  COMDR  35TH  ADIV  DOBBINS  AFB  GA 


TO  RJEDWPXCOMDR  AIR  TECH  INT  CEN 

f 

RJEDEN/ COMDR  ADC  ENT  AFB  COLO 


WRIGHT  PATTERSON  AFB  OHICT 


'V 


R.j?:rHa/DiR  of  int  hq  usaf  wash  dc 

INFO  RJL?NB/COMDR  EADF  STEWART  AFB  NY 


BT 

/UNCLASS I FIED/INT  SS02.  FOL  UFOB  RPT  FM  CKDR  HQ  35TH  AIR  DIV  <DEF) 
DOBBINS  AFB,  GA  IS  FW  FOR  YOUR  INFO,  1,  DESCRIPTION  OF  OBJECT  (S), 


5 STEADY  GREEN  LIGHTS:  5 STEADY  WHITE  LIGHTS  ON  REAR,  <A)  CURVED) 


ELLIPTICAL  CB)  VERY  LARGE  (B-3S)  CC)  GREEN  AND  WHITE  LIGHT  <D) 

ONE  KE)  N/A  (F)  N/A  (G)  (h)  LARGE  MOTOR  SOUND  Cl)  SLOW  MOVING 
2,  <A)  SOUND  (B)  <C>  (D)  N/A  CE)  GRADUAL  (F)  2 1/2  MIN  3,  VISUAL  , 
(A)  (B)  N/A  (C)  N/A  1925E,  15  DEC  CA)  16O025Z  (B)  NIGHT  5, 


N,  F.  ATLANTA  GA  6.  MR 


GACB)  7,  CA) 


CLEAR  CB)  SURFACE  350  DEGREES  15KTS  6,000  FT  320  DEGREES -ii0KTS 
10, 000 FT  290  DEGREES -45 KTS  l6,000FT-270  DEGREES  75KTS  22,000FT 
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PAGE  TWO  RJESKB  67 


270  DEGREES -S0KTS  30,000FT  260  DEGREE5-110KTS  50,000  FT  2 60  DEGREES 


90KTS  CO  CEILING  15  MILES  CDJ  CLEAR  CE)N0NE  <F)  N/A  8,  N/A  9,  10, 

AREA  WAS  FULL  OF  TRAFFIC  ALL. NIGHT  UP  TILL  2200E  11,  LT  MIXON! 

INTELLIGENCE  OFFICER  PRCBLE  B-3S  OR  COMMERCIAL  AIRCRAFT  WITH  / 
CABIN  LIGHTS  ON 


BT 

16/2103Z  DEC  RJESKB 
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